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Position 

Order number 

Info 

Quantity 

Designation 


7 

1 410 200 019 

B 

10 

SPACER RING 

8 

2 916 693 007 

B 

10 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A8-FSt 

9 

2 915 011 009 

B 

10 

HEXAGON NUT, ISO 4032 - M8-8-A 

12 

1 416 015 016 

A 

1 

CONTROL ROD 

13 

2 916 693 005 

B 

2 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

14 

2 911 061 196 

B 

1 

HEXAGON SCREW, ISO 4017 - M6x15-8.8-A 

15 

2 910 022 196 

B 

1 

CHEESE HEAD SCREW, DIN 84 - AM6x15-8.8 

18 

1 410 422 014 

A 

5 

CONTROL SLEEVE 

19 

1 410 505 013 

B 

5 

SPRING SEAT 

20 

1 414619014 

A 

5 

COMPRESSION SPRING 

21 

1 410 520 007 

B 

5 

SPRING SEAT 

22 

1 418 710 006 

A 

5 

ROLLER TAPPET 

24 

1 416 115 205 

B 

1 

CAMSHAFT 

25 

1 410 920 001 

A 

1 

NEEDLE-ROLLER BEARING 

26 

1 410 900 005 

A 

1 

DEEP-GROOVE BALL BEARING 

29 

1 415 511 002 

B 

1 

BEARING END PLATE 

31 

1 410 282 003 

B 

1 

SHAFT SEALING RING 

33 

2 916 583 003 

B 

4 

SPRING LOCK WASHER 

35 

2 912 742 196 

B 

4 

TORX FILLISTER SCREW, M6X15,00 MM 

37 

1 411 335 008 

B 

3 

HOLDING PLATE 

38 

2 916 063 012 

B 

3 

SPRING LOCK WASHER, DIN 137 - B6-FSt 

39 

2 912 732 193 

B 

3 

CHEESE HEAD SCREW 

40 

1 412 329 003 

A 

3 

SPACER PIN 

41 

1 410 505 012 

B 

3 

CAPSULE 

45 

1 410 210 029 

A 

1 

SEAL RING 

46 

1 415 615 002 

B 

1 

CLOSING COVER 

47 

1 411 331 022 

B 

4 

HOLDING BRACKET 

48 

2 912 732 191 

B 

4 

TORX FILLISTER SCREW, M6X10,00 MM 

50 


Z 

1 

SELECTION GROUP ADJUSTING PLATE 

55 

1 900 023 007 

B 

1 

WOODRUFF KEY, DIN 6888 - 3x6,5-C 45 K 
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56 

2 916 693 009 

B 

1 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A12-FSt 

57 

2915011 011 

B 

1 

HEXAGON NUT, DIN 934 - Ml2-8-A 

62 

1 411 073 000 

A 

1 

GASKET 

64 

2 916 693 005 

B 

3 

SPRING LOCK WASHER, DIN 128 - A6-FSt 

65 

2 915 011 007 

B 

3 

HEXAGON NUT, ISO 4032 - M6-8-A 

68 

2916710613 

A 

1 

FLAT SEAL RING, DIN 7603 - A18x22-Cu 

69 

1 413 462 898 

B 

1 

SCREW PLUG 

78 

1 410 364 004 

B 

1 

DRIVER 

111 

1 418 414 001 

A 

5 

PLUNGER-AND-BARREL ASSY 

112 

1 413 356 016 

B 

5 

DELIVERY-VALVE HOLDER 

113 

1 418 512 008 

A 

5 

DELIVERY-VALVE ASSEMBLY 

114 

1 410 105 020 

A 

5 

GASKET 

115 

1 414 613 002 

A 

5 

COMPRESSION SPRING 

116 

1 410 290 001 

B 

1 

SPACER RING 

117 

1 410 210 039 

A 

5 

O-RING 

200 

1 900 508 005 

B 

2 

PROTECTIVE CAP 

202 

1 900 508 002 

B 

1 

PROTECTIVE CAP 

205 

1 413 463 012 

B 

1 

PLUG 

207 

1 460 508 304 

B 

5 

PROTECTIVE CAP 

220 

1 411 334 015 

B 

1 

SHORT-CIRCUIT ANGLE 

221 

2 914 550 131 

B 

1 

MICROENCAPSULATED SCREW 

224 

1 417 224 001 

B 

1 

CONTROL-ROD PICKUP 

225 

2411 015031 

A 

1 

GASKET 

227 

2 415 550 023 

B 

1 

CLOSING COVER 

228 

2 411 015 034 

A 

1 

GASKET 

230 

2 914 552 136 

B 

2 

TORX FILLISTER SCREW 

231 

2 914 552 135 

B 

4 

TORX FILLISTER SCREW 

232 

1 410 100 015 

B 

6 

PLAIN WASHER 

801 

1 415 115 720 

B 

1 

PUMP HOUSING 
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Explanations 

A Wear part 

B Service part 

Z Not a service part 


4 



